NUPLA SPECIAL HAMMER 


NEW! 





SHAFT 


Unidirectional Fiber glass (strongest 5 


known). Eliminates broken handles, ^ 
rust, dry rot, corrosion. 


*>****&*£ 


" * 

SCREW-IN TIPS 

Screw-in. Replaceable and inter 
changeable. Available in various hard 
nesses for protection of all surfaces 
No chipping, flaking or mushrooming 


SPECIAL 

HOLDERS 

SPECIFICATIONS 
INCLUDING TIPS 

Holder 

Face 

Head 

Nominal 

Part No. 

Dia. 

Length 

Weight 

SP100 

1" 

Wz" 

6oz. 

SP 105 

1" 

3«/z" 

9oz. 

SP 150 

1 Vz" 

4%" 

3/ 4 lb. 

SP 153 

1*4" 

7" 

W* lb- 

SP 155 

1%" 

4%" 

l‘/4 lb. 

SP 158 

1 Vz" 

5%" 

21b. 

SP 200 

V 

5" 

1% lb- 

SP 205 

V 

5'' 

21b. 

SP 207 

2" 

6%'' 

3>/« lb. 

SP 208 

2" 

7" 

41b. 

SP 250 

2%" 

6 VT 

2Vz It 

SP 255 

IVz” 

6V4* 

41b. 

SP 300 

3" 

7" 

ZVz lb. 

SP 305 

3" 

7" 

V/z lb. 


£ 


NUPLAFLEX (SCREW-IN TYPE) TIPS 

Long lasting NUPLAFLEX replaceable and interchangeable by hand, available in eight color-coded 
hardness and five shapes. Hardnesses range from the softness of sponge rubber to the hardness of 
copper. Will not gash, mushroom, or lose shape. Will not mark or mar polished or painted surfaces. 

TO ORDER: Specify part number of tip having same face diameter as holder, adding to tip part 
number the letter indicating hardness desired. 

Respective Hardnesses by hardness, ordering letter, and color. 



SS —Super Soft, Gray 
S — Soft, Brown 
M —Medium, Red 
T —Tough, Green 


N — Medium Hard (Nylon), Cream 
BH — Near Hard, Orange 
H — Hard, Black 
XH —Extra Hard, Yellow 


Why the NUPLA SPECIAL, soft face hammer obsoletes all others... 

• Eliminates stocking special, single application types, such as copper, lead and plastic. 

• Reduces inventory handling and warehouse stocking floor space. 

• Provides a screw-in tip for every surface, ranging from the softness of flesh to that of soft 
brass. 
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Authorized Distributor. 


PART 

NUMBER 

LIST 

PRICE 

DESCRIPTION 


STANDARD PACK 

QUANTITY APPROX. WT. 

SP 100 

$2.31 

SPECIAL LINE HOLDER, 

1" DIA. 

6 

1 lb., 12 oz 

SP 105 

2.63 

SPECIAL LINE HOLDER, 

1" DIA. 

6 

2* lb., 8 oz. 

SP 150 

3.10 

SPECIAL LINE HOLDER, 1-1/2" DLA. 

6 

3 lb., 8 oz. 

SP 153 

4.25 

SPECIAL LINE HOLDER, 

1-1/2" DIA. 

4 

3 lb., 14 oz. 

SP 155 

3.55 

SPECIAL LINE HOLDER, 

1-1/2" DIA. 

6 

5 lb., 12 oz 

SP 200 

4.10 

SPECIAL LINE HOLDER, 

2" DIA. 

6 

5 lb., 12 oz 

SP 205 

4.50 

SPECIAL LINE HOLDER, 

2" DIA. 

6 

9 lb., 6 oz. 

SP 207 

5.67 

SPECIAL LINE HOLDER, 

2" DIA. 

4 

10 lb., 4 oz 

SP 250 

5.36 

SPECIAL LINE HOLDER, 

2-1/2" DIA. 

4 

6 lb., 14 oz 

SP 255 

6.14 

SPECIAL LINE HOLDER, 

2-1/2" DIA. 

4 

13 lb. 

SP 300 

7.98 

SPECIAL LINE HOLDER, 

3" DIA. 

2 

5 lb., 8 oz. 

SP 305 

11.80 

SPECIAL LINE HOLDER, 

3" DIA. 

2 

10 lb., 6 oz, 
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NUPLA CONVERSION LIST 


♦NUPLA MANUFACTURING CO. 

DIVISION OF NEW PLASTIC CORPORATION 



1026 N. SYCAMORE, LOS ANGELES 38 

FORM NO. 5520 


TOOL 

S TO BE 

REPLACED 

NUPLA 

REPLACEMENT 

TOOLS TO BE REPLACED 

NUPLA REPLACEMENT 


TOOL 

FACE 


FACES 


TOOL 

FACE 


FACES 

WEIGHT 

TYPE 

MATERIAL 

HOLDEF 

(i 

ea. reg.J 

WEIGHT 

TYPE 

MATERIAL 

HOLDEI 

R (1 ea. reg.) 

Ift ox. 

HAMMEF 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M 

Ift lb. 

HAMME 

R Nylon 

200 

20N — 20S 

2 oz. 

HAMMEF 

Brass 

10° 

I0H — 

I0M 

Ift lb. 

HAMME 

R Lead 

154 

I5H — I5M 

2 oz. 

HAMMEF 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M 

1 Ift Ib. 

HAMMEI 

R Copper 

154 

I5H — I5M 

2 oz. 

HAMMEF 

Nylon 

100 

ION — 

I0S 

Ift Ib. 

HAMMEI 

R Brass 

155 

I5H — I5M 

2 oz. 

MALLET 

Rawhide 

100 

I0H — 

I0M 

' Ift Ib. 

MALLET 

Rawhide 

200 

20H — 20M 

j 2ft oz. 

HAMMER 

Fibre & Brass 

100 

I0XH— 

I0T 

Ift Ib. 

MALLET 

Cellulose 

200 

20H — 20M 

3 oz. 

HAMMER 

Nylon 

100 

ION — 

I0S 

Ift Ib. 

MALLET 

Wood 

250 

I5XH— I5T 

3'/a oz. 

MALLET 

Rawhide 

150 

I5T — 

I5SS 

| Ift Ib. 

MALLET 

Hard Rubber 

250 

25XH — 25T 

Va lb. 

HAMMER 

Brass 

100 

I0H — 

I0M 

Ift Ib. 

HAMMEI 

l Cellulose 

i 200 

20H — 20M 

Va lb. 

HAMMER 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M j 

1% Ib. 

HAMMEF 

l Nylon 

200 

20N — 20S 

Va lb. 

HAMMER 

Copper 

I 100 

I0H — 

I0M 

Ift Ib. 

HAMMEI 

l Cellulose 

205 

20H — 20M 

Va lb. 

HAMMER 

Fibre 

100 

I0H — 

I0M . 

Ift Ib. 

HAMMEF 

I Nylon 

205 

20 N — 20S 

ft lb. 

HAMMER 

Micarta 

100 

I0XH — 

I0T 

Ift Ib. 

MALLET 

Rubber 

250 

25T — 25SS 

ft lb. 

HAMMER 

Nylon 

100 

ION — 

I0S 

Ift Ib. 

MALLET 

Wood 

300 

30XH — 30T 

>4 lb. 

MALLET 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M 

Ift Ib. 

MALLET 

Rawhide 

250 

25 H — 25M 

ft lb. 

MALLET 

Rawhide 

150 

I5T — 

I5SS 

2 Ib. 

HAMMEF 

l Cellulose 

205 

20H — 20M 

5 oz. 

HAMMER 

Fibre & Brass 

100 

I0XH — 

I0T 

2 Ib. 

HAMMEF 

l Rawhide 

158 

I5H — I5M 

5 oz. 

HAMMER 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M ji 

2 Ib. 

HAMMEF 

l Cell, (no bounce) 

202 

20H — 20M 

j 5 oz. 

HAMMER 

Fibre 

100 

I0H — 

I0M 

2 Ib. 

HAMMEF 

t Lead 

202 

20H — 20M 

5 oz. 

HAMMER 

Micarta 

100 

I0XH — 

I0T 

2 Ib. 

HAMMEF 

l Nylon 

! 205 

20N — 20S 

5 oz. 

HAMMER 

Nylon 

100 

ION — 

I0S 

2 Ib. 

HAMMEF 

l Copper 

202 

20H — 20M 

5 oz. 

MALLET 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M 

2 Ib. 

HAMMEF 

t Brass 

205 

20H — 20M 

5 oz. 

MALLET 

Wood 

100 

I0XH — 

I0T 

2 Ib. 

MALLET 

Rawhide 

250 

25H — 25M 

6 oz. 

HAMMER 

Cellulose 

100 

I0H — 

I0M 

2 Ib. 

MALLET 

Wood 

300 

30XH— 30T 

6 oz. 

HAMMER 

Fibre 

105 

I0H — 

I0M 

2ft Ib. 

HAMMEF 

t Cellulose 

205 

20H — 20M 

6 oz. 

HAMMER 

Micarta 

105 

I0XH — 

I0T 

2ft Ib. 

HAMMEF 

t Nylon 

205 

20N — 20S 

6 oz. 

HAMMER 

Nylon 

105 

I0T — 

loss 

2ft Ib. 

MALLET 

Rubber 

250 

25T — 25SS 

6 oz. 

HAMMER 

Rawhide 

1 150 

I5H — 

I5M 

2ft Ib. 

MALLET 

Hard Rubber 

250 

25XH — 25T 

6 oz. 

MALLET 

Rawhide 

150 

I5H — 

I5M 

2ft Ib. 

MALLET 

Wood 

250 

25XH — 25T 

7 oz. 

HAMMER 

Nylon 

105 

I0T — 

loss 

2 Va Ib. 

HAMMER 

: Rawhide 

205 

20H — 20M 

ft lb. 

HAMMER 

Brass 

105 

I0H — 

I0M 

2ft Ib. 

HAMMER 

1 Cellulose 

205 

20 H — 20 M 

ft lb. 

HAMMER 

Cellulose 

105 

I0H — 

I0M 

! 2 Va Ib. 

HAMMER 

. Nylon 

205 

20 N — 20S 

ft lb. 

HAMMER 

Copper 

105 

I0H — 

I0M 

2 Va Ib. 

MALLET 

Rubber 

250 

25T — 25SS 

ft lb. 

HAMMER 

Nylon 

105 

I0T — 

loss 

2 Va Ib. 

MALLET 

Hard Rubber 

250 

25XH — 25T 

ft lb. 

MALLET 

Cellulose 

150 

I5H — 

I5M 

2ft Ib. 

HAMMER 

Rawhide 

207 

20N — 205 

ft lb. 

MALLET 

Rawhide 

150 

I5H — 

I5M 

2ft Ib. 

HAMMER 

Lead 

202 

20H — 20M ; 

9 oz. 

HAMMER 

Cellulose 

105 

I0H — 

I0M 

2ft Ib. 

HAMMER 

Copper 

202 

20N — 20S 

9 oz. 

HAMMER 

Nylon 

105 

ION — 

I0S 

2ft Ib. 

HAMMER 

Brass 

207 

20 N — 20S 

9 oz. 

MALLET 

Rubber 

150 

I5T — 

I5SS 

2ft Ib. 

MALLET 

Rubber 

250 

25T — 25SS 

10 oz. 

HAMMER 

Fibre 

105 

I0H — 

I0M 

2ft Ib. 

MALLET 

Hard Rubber 

250 

25XH— 25T 

10 oz. 

HAMMER 

Cellulose 

105 

I0H — 

I0M 

2ft Ib. 

HAMMER 

Cellulose 

207 

20N — 20S 

j 10 oz. 

HAMMER 

Micarta 

105 

I0XH — 

I0T 

2ft Ib 

HAMMER 

Rawhide 

207 

20N — 205 

10 oz. 

HAMMER 

Nylon 

105 

ION — 

I0S 

2ft Ib. 

HAMMER 

Nylon 

207 

20N — 20S 

10 oz. 

MALLET 

Wood 

200 

20XH — 

20T 

2ft Ib. 

MALLET 

Rawhide 

300 

30H — 30 M 

II oz. 

HAMMER 

Fibre 

150 

I5H — 

ISM 

3 Ib. 

HAMMER 

Rawhide 

207 

20N — 20S 

1 II oz 

HAMMER 

Micarta 

150 

I5XH — 

I5T 

3 Ib. 

HAMMER 

Lead 

204 

20H — 20M 

ft lb." 

HAMMER 

Cellulose 

150 

I5H — 

I5M 

3 Ib. 

HAMMER 

Copper 

204 

20N — 20S 

ft lb. 

HAMMER 

Nylon 

150 

I5N — 

I5S 

3 Ib. 

HAMMER 

Brass 

207 

20N — 20S 

ft lb. 

MALLET 

Wood 

200 

20XH— 

20T 

3 Va Ib. 

HAMMER 

Cellulose 

255 

25T — 25SS 

ft lb. 

MALLET 

Rawhide 

200 

20H — 

20M 

3ft Ib. 

HAMMER 

Nylon 

255 

25N — 25S 

ft lb. 

HAMMER 

Rawhide 

155 

I5H — 

I5M 

4 Ib. 

HAMMER 

Rawhide 

208 

20 N — 20S 

ft lb. 

MALLET 

Cellulose 

150 

I5H — 

I5M 

4 Ib. 

HAMMER 

Cellulose 

255 

25T — 25SS 

ft lb. 

MALLET 

Rubber 

200 

20T — 

20SS 

4 Ib. 

HAMMER 

Nylon 

255 

25N — 25S 

ft lb. 

MALLET 

Rawhide (Loaded) 

150 

I5H — 

I5M 

4 Ib. 

HAMMER 

Lead 

255 

25N — 25S 

13 oz. 

hammer 

Cellulose 

150 

I5H — 

I5M 

4 Ib. 

HAMMER 

Copper 

255 

25N — 25S 

13 oz. 

HAMMER 

Nylon 

150 

I5N — 

I5S 

4 Ib. 

HAMMER 

Brass 

255 

25N — 25S 

13 oz. 

MALLET 

Rubber 

200 

20T — 

20SS 

4 Ib. 

MALLET 

Rubber 

300 

30T — 30SS 

14 oz. 

HAMMER 

Fibre 

153 

I5H — 

I5M 

4ft Ib. 

HAMMER 

Rawhide 

255 

25N — 25S 

14 oz. 

HAMMER 

Micarta 

153 

I5XH — 

I5T 

4ft Ib. 

HAMMER 

Cellulose 

255 

25T — 25SS 

15 oz. 

HAMMER 

Cellulose 

155 

I5H — 

I5M 

4ft Ib. 

HAMMER 

Nylon 

255 

25N — 25S | 

15 oz. 

HAMMER 

Nylon 

155 

I5N — 

I5S 

5 Ib. 

HAMMER 

Lead 

304 

30N — 30S ; 

1 lb. 

HAMMER 

Cellulose 

155 

I5H — 

I5M 

5 Ib. 

HAMMER 

Copper 

304 

30N — 30S 

1 lb. 

HAMMER 

Brass 

155 

I5H — 

I5M 

5 Ib. 

HAMMER 

Brass 

304 

30N — 30S 

1 lb. 

HAMMER 

Lead 

152 

I5H — 

I5M | 

5ft Ib. 

HAMMER 

Rawhide 

305 

30N — 30S 

1 lb. 

HAMMER 

Copper 

152 

I5H — 

I5M 

6 Ib. 

HAMMER 

Brass 

305 

30N — 30S ! 

1 lb. 

HAMMER 

Nylon 

155 

I5N — 

I5S 

6 Ib. 

HAMMER 

Lead 

305 

30N — 30S 

1 lb. 

MALLET 

Cellulose 

200 

20H — 

20M 

6 Ib. 

HAMMER 

Copper 

305 

30N — 30S 

1 lb. 

MALLET 

Hard Rubber 

250 

25XH — 

25T f 

7 Ib. 

HAMMER 

Rawhide 

307 

30T — 30SS 

1% lb. 

HAMMER 

Cellulose 

155 

I5H — 

I5M 

8 Ib. 

HAMMER 

Copper ! 

307 

30T — 30SS 

iy 8 ib. 

HAMMER 

Nylon 

155 

I5N — 

I5S 

8 Ib. 

HAMMER 

Brass 

307 

30T — 30SS 

iy 8 ib. 

MALLET 

Rawhide 

155 

I5H — 

I5M 

10 Ib. 

HAMMER 

Lead 

307 

30N — 30S 

1 Va lb. 

HAMMER 

Fibre 

200 

20H — 

20M 

10 Ib. 

HAMMER 

Copper 

307 

30T — 30SS 

1 Va lb. 

HAMMER 

Nylon 

155 1 

I5N — 

I5S ; 

10 Ib. 

HAMMER 

Brass 

307 

30N 30S | 

1 Va lb. 

HAMMER 

Micarta 

200 ; 

HOXH — 

20T 

II Ib. 

HAMMER 

Lead 

308 

30T — 30SS 

1 Va lb. 

HAMMER 

Cellulose 

155 1 

I5H — 

I5M 

12 Ib. 

HAMMER 

Copper 

308 

30N — 30S 

Wa lb. 

HAMMER 

Nylon (no bounce) 

152 1 

I5N — 

I5S 

12 Ib. 

HAMMEF 

Brass ; 

308 

30 N — 30S 

Wa lb. 

HAMMER 

Rawhide : 

155 1 

I5H — 

I5M ) 

12 Ib. 

MAUL 

Wood 

308 

30N — 30S 

1 Va lb. 

MALLET 

Rubber 

200 : 

20T — 

20SS 

16 Ib. 

HAMMER 

Copper 

308 

30 N — 30S 

23 oz. 

MALLET 

Rubber 

200 

20T — 

20SS 

16 Ib. * 

HAMMEF 

Brass 

308 

30N - 30S 

Ift lb. 

HAMMER 

Cellulose 

200 

20H — 

20M 
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